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Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung 


Der Aufsichtsrat hat sich in 3 Sitzungen im Jahre 2011 von der Geschaftsfiihrung iiber die allgemeine Geschaftsentwicklung und iiber wichtige Einzelvorgange berichten lassen. 

Beschliisse aufgrund gesetzlicher Pflichten wurden gefasst, sind aber hier nicht aufgefiihrt. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht, der Bericht des Abschlusspriifers KPMG Wirtschaftspriifungsgesellschaft sowie der Vorschlag der Geschaftsfiihrung, den verbleibenden Bilanzverlust von 97.219.247,87 EURO auf neue Rechnung vorzutragen, wurden fur das 
Jahr 2011 dem Aufsichtsrat vorgelegt und erlautert. 

Der Abschlusspriifer hat in der Aufsichtsrats sitzung liber die wesentlichen Ergebnisse seiner Priifung berichtet. Dabei haben sich keine Einwendungen oder Beanstandungen ergeben. Der Aufsichtsrat halt das Ergebnis der Priifung flir zutreffend. 

Dem Vorschlag der Geschaftsfiihrung, den verbleibenden Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen, schlieBt sich der Aufsichtsrat an. Der Aufsichtsrat spricht der Geschaftsfiihrung und den Beschaftigten der Astrium GmbH seinen Dank und seine Anerkennung 
fur die geleistete Arbeit aus. 

Ottobrunn, 11. Mai 2012 
Thomas Miiller 
-Vorsitzender- 
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